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organises dont la forme et la structure ne permettent pas de les distin-
guer des germes des organismes les plus inferieurs. Ges corpuscules
sont-ils des germes feconds? C'est ce qu'il faut essayer de rechercher
par r experience. Inexperience est naturellement indiquee : il faut les
semer dans une liqueur putrescible propre a la nourriture des infusoires
et des cryptogames, et voir ce qui en resultera, avec cette precaution,
d'ailleurs indispensable, d'eloigner completement Faeces de Fair ordi-
naire, que nous savons etre actif sans en connaitre la cause, et, d'une
maniere non moins absolue, toute manipulation sur la cuve a mer-
cure. Sonemploi, je ledirai tout a Fheure, troublerait tons les resultats.
Dans un ballon de 250 centimetres cubes j'introduis 100 centi-
metres cubes d'eau de levure sucree ou non sucree; j'adapte Fextremite
etiree du col a un tube de platine entoure d'un manchon que Fon
chauffe an gaz a une temperature rouge. Je fais bouillir le liquide, de
maniere a chasser Fair ordinaire par la vapeur d'eau. Apres le refroi-
dissement, le ballon se trouve rempli d'air a la pression ordinaire, et
(jut a ete porte au rouge; on ferine le col a la lampe. Le ballon peut etre
alors abandonne a lui-m^me indefiniment sans eprouver aucune alte-
ration.

C'est dans ce ballon que nous allons suivre les effets de Fintro-
cluction des poussieres de Fair, mais il nous faut une methode irre-
prochable, qui eloigne toute cause cFerreur. Supposez pour un instant
que nous puissions remplir cette salle d'air calcine. L'operation serait
bieri simple : nous savons que cet air est inactif sur ce liquide. Nous
Jmserions le [col du] ballon et nous introduirions nos poussieres. Si un
effet qtielcpnque se produisait, il serait du aux poussieres deposees.
On ne pourrait Fattribuer a rien autre chose. Eh bien,-c'est preci-
sement la condition que nous allons realiser a Faide de cet appareil.
Un tube de platine avec son manchon de terre cuite et son appareil
a-gaz, un tube en T muni de robinets. L'ime des branches commu-
nique au tube de platine, la deuxieme a la machine pneumatique, et
la troisieme a un gros tube de verre.

Dans ce gros tube plagons un fragment de Fune de nos bourres
de colon chargees de poussieres de Fair, a Faide d'un tube de verre
de petit diametre. Enfin adaptons le ballon a Faide d'un caoutchouc,
ballon que je supposerai 6tre a Fetuve depuis deux mois par exemple.
Cela pose, faisons le vide dans Fappareil, apres avoir ferme le robinet
qui communique au tube de platine; laissons rentrer Fair calcine; et
repetons cette manoeuvre dix a douze fois. Le petit tube a coton sera
entoure d'air calcine, c'est-a-dire inactif, puisque le ballon en est
rempli depuis deux mois sans que son liquide ait eprouve d'alteration.zoaires,69.) de ces eaux.
